LIMCO Ri620 リコ ー ル 


* 該 当 品 の 見 分 け 方 
チェ ッ ク ポ イン ト は 2 カ所 で す 。 両 方 に 当て は まる も の だ けが 該当 し ます 。 


① 空冷 ファ ン 横 、DC ケ ー ブ ル 
側 に 貼ら れ た 技 適 シー ル 


② 本 体 横 の ね じ 穴 注意 文 


ジョ リル 
※ 該当 する 技 適 番号 は 各 モ デル 該当 する 技 適 番号 


ご と に 2 つ だ け で す 。 ・DR-620H (50W/35W タ イプ ) 
002KN498 / すべ て の 製造 番号 


002KN575 / すべ て の 製造 番号 


・DR-620D (20W タ イプ ) 
002KN499 / すべ て の 製造 番号 
002KN576 / すべ て の 製造 番号 


※ 該当 する 製品 に は 、「SPRPASS」 の 印字 が 有り ませ ん 。 


つつ 』  』40W 


1 こと に SPRPASS と 書か れ て いな い 


ス 


* 黒 い シ ー ル だ けが 貼ら れ た も の 。 *※ 白 い シ ー ル が 貼ら れ て いて 、 ネ ジ の 絵 の 
左 横 に SPRPASS の 印字 が 無い も の 。 
上 記 の STEP1 と 2 の 両方 に 該当 する も の が 自主 回 収 の 対象 品 で す 。 
何と ぞ 回 収 に ご 協力 を お 願い 致し ます 。 


下記 の 技 適 番号 は 、SPRPASS 表 示 が 無く て も お 使い いた だ け ま す 。 該 当 ロ ッ ト 以 前 に 生産 され た 製品 で す 。 

DR-620D (20W): 02KN323 ま た は 002KN475  / DR-620H (50W/35W): 02KN322 ま た は 002KN474 

下記 の 技 適 番号 は 、 該 当 ロ ッ ト 以 降 に 生産 され た も の で 、 既 に SPRPASS が 表示 され て いま す 。 

DR-620DV(20W): 002KN576 ま た は 588 / DR-620HV (50W/35W): 002KN575 ま た は 589 

技 適 番 号 が 該当 し て いて も 、SPRPASS と ね じ 穴 注意 文 シ ー ル に 印字 され て いる も の は 、 既 に 点検 が 済ん で いま す 。 
いと き は ネ ジ を と りう け な い で ” 


spapAss Smmi 下 


シー ル が 2 枚 貼 られ て いる も の も 点検 が 済ん で いま す 。 
( 念 の た め 、 白 い 方 に 5PRPASS が 印字 され て いる こと を ご 確認 くだ さい 。) 


⑤@ @ @ 


認 に ご 協力 頂き 、 誠 に 有り 難 う ご ざい まし た 。 
DR-620 の リコ ー ル に 関す る お 問い 合わ せ は … 


国 の し イコ コ 株 人 5 お ep の U2U TO60ー0// 


